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Vorden, Enkweg IA, het verplaatsen van een gasopslag (intrekking) 

Op 30-03-2016 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer 2016-0669. De aanvraag gaat over het verplaatsen van een gasopslag aan de Enkweg 
IA in Vorden. Voordat de gemeente een besluit heeft genomen is de aanvraag ingetrokken. Er zal geen 
besluit worden genomen over de ingediende aanvraag. 


Geen reactiemogelijkheid 

Aangezien de aanvraag is ingetrokken bestaat er geen mogelijkheid tot het indienen van een reactie. 
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